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Clubmeisterschaft beim Minigolf 

Am Samstag fand auf der Minigolfanlage des Rapphofes die 14. 
Clubmeisterschaft statt. Bei angenehmen, sommerlichen Tempe- 
raturen konnten die Golfcracks ihr ganzes Können unter Beweis 
stellen. 

Am Tagesende, nach insgesamt vier gespielten Runden, kam es 
noch zu einem Stechen bei den Herren. Günther Konstanzer und 
Felix Braschler hatten beide mit 134 Schlägen das beste Schlag- 
ergebnis bei den Herren und mussten daher ins Stechen gehen. 
Dieses „Spielduell“ gewann Günther Konstanzer und wurde somit 
Erster bei den Herren. 


Die Siegerpodest-Ergebnisse wie folgt: 

Herren: 1. Platz Günther Konstanzer (134 Schläge), 2. Platz Felix 
Braschler (134 Schläge), 3. Platz Dieter Fechter (139 Schläge) 
Damen: 1. Konny Haid (124 Schläge), 2, Platz Rosi Maute (157 
Schläge), 3. Platz Karin Fechter (170 Schläge) 

Den Gesamttagessieg holte sich Konny Haid souverän mit 124 
Schlägen und wurde somit Clubmeisterin. Sie erhielt dafür den 
Wanderpokal von der Vorsitzenden Carola Braschler und dem 
Sportwart Harald Szabo überreicht. Nach der Siegerehrung folgte 
der gemütliche Teil. 








Foto: Carola Braschler 


